« CE-Standard/DIN EN 1078 

« schwarze stoßabsorbierende EPS-Innenschale 
- 11 Ventilationsöffnungen 

« weiche Schaumstoffpolsterung 

« äußere ABS-Schale 

« Fliegennetz 


48 - 52 cm, Gewicht: ca. 400 9 


S(54-56cm) M(56-58 cm) 

#461 00201 #461 003 01 blau/hellblau 
#46100001 #461 00401 mattschwarz 

#461 00101 #461 005 01 blau (Skull) VE =20 


BMX, Freestyle, Inliner, Skateboard helmet 


« CE Standard/DIN EN 1078 

« black shock absorbing EPS inner shell 
« 11 ventilation vents 

« soft foam padding 

« external ABS shell 

« fly net 


48 - 52 cm, Weight: approx. 400 q 


5 (54-56cm) M(56-58 cm) 

#461 00201 #461003 01 blue/light blue 

#461 00001 #461 00401 matt black 

#461 00101 #461 005 01 blue (Skull) Unit = 20 


« CE-Standard/DIN EN 1078 - entspricht CPSCStandard, 

« schwarze stoßabsorbierende EPS-Innenschale 

« mit weicher Schaumstoffpolsterung 

« 21 Ventilationsöffnunge mit Fliegennetz 

« farbenfrohe äußere Kunststoffschale mit aufsteckbarem Visier 
« Größenschnellverstellung mit sicherem Ring-System 


Gewicht: ca. 285 - 300 g 


S(53-57cm) M(58-62 cm) 

#461 00601 #461 009 01 schwarz/silber 

#461 00701 #461 010 01 silber/blau 

#461 00801 #461 01101 schwarz/silber /rot VE = 10 


Adults streamline designed helmet 


« CE Standard/DIN EN 1078 - meets the CPSC Standard, 

« black shock absorbing EPS inner shell with soft foam padding 
« 21 ventilation vents with fly net 

« colourful external plastic shell with snap-on visor 

« quick size adjustment with secure ring system 


Weight: approx. 285 - 300 g 


S(53-57cm) M(58-62 cm) 

#461 00601 #461 009 01  black/silver 

#461 00701 #461 010 01  silver/blue 

#461 00801 #461 01101  black/silver/red Unit = 10 
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